Ο Μέγας Μασόνος Διδάσκαλος Φιλώτας Παπαγεωργίου εκδιώχθηκε από τους Γερμανούς 
Εθνικοσοσιαλιστές και όχι απο τον Μεταξά! 


"Πάταξε τας μασονικάς στοάς!" λένε. Τι άλλο θα βρουν να πουν; 

Η αλήθεια είναι ότι ο αείμνηστος Μέγας Διδάσκαλος της Μεγάλης Στοάς, Φιλώτας 
Παπαγεωργίου, δεν διώχθηκε από τον μυημένο αδελφό του τον Μεταξά, αλλά από τους 
Ναζί! 

Το πρώτο πράγμα που έκαναν οι Χιτλερικοί ήταν να κλείσουν τις στοές σε Αθήνα και 
Θεσσαλονίκη και να φυλακίσουν τον Φιλώτα Παπαγεωργίου για το εθνικό έργο που 
προσέφεραν κατά την 4η Αυγούστου. 



ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΥΠΟ ΓΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
ΚΑΤΑ ΤΛ ΕΤΗ 1045-1947 ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 


ΓΙΝΤΑΧΗΓΙΙΑ ΚΑΙ Α Ν 4 Γ Ν ΐ! I θ Π I λ 
VII Ο τον ΓΡΑΜΜλΙΕΟί ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΓΓξ?ΡΠθΥ Π, ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 
ΙΝ ΤΗι ΓΕΝΙΚΗ. ΕΥΝΕΛΪΥΣΕΙ ΊΟ* ΕΤΑΙΉΝ 
τηι 14 β * μ Αίγιου 1048 


Όχε ή Μοίρα έπέκλωσεν εις την πατρίδα ημών την μυσαρών 
εκείνην κατοχήν ύ Φιλώιας Παπαγεωργίου συνελήφθη καί έρρί- 
φθη είς τώς φύλακας, κατηγορούμενος οτι ώς ύπατος αρχηγός των 
εν Έλλάδι ελευθέρων τεκτόνων συνειργαζειο μετ' άλλων ξένων 
στοών προς Ανατροπήν τού φασιστικού καθεστώτος τής Ιταλίας 
και τής Γερμανίας* Ή κατηγορία ήτο βαρεία και κατ' εξοχήν επι¬ 
κίνδυνος, δεδομένου τού Απηνούς διωγμού, ιόν όποιον είχον ύ.το- 
οιή «ί τεκτονικά! σιοαΐ είς ώμφοτέρας τάς χώρας έκεΐνας. Έκ 
τούτου καί ή μακροτέρα φυλάκισις τού Αείμνηστον φίλου ΰπήρξεν 
αυστηρά καί σκληρά καί Απάνθρωπος. Καί δεν Απέδειξε μεν τίποτε 


